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A cet ! .:j.v.r dès à présent une pulvérisation fongicide <' r- c ’ j 

des matières act:.v---a •* ”*3 

- h6?.o: yl • ‘ •> . b. 100 g de matière active/hl 

~ r-5th •" ci-..-. • ;. e. : 4-!} à 1 .0 g de matière active/hl 

- thia û::df.Âf -v. ,-:o CC) k 20C g de matière active/hl. 

L’ aprl. ..a-.cic’ riy.-v. vorisat. Ion d’urée à 5 kg par hectolitre d’eau n - 

quant une décompose. in . ù 3 douilles pcrnec également de diminuer l’inoeu r. 

Pour avo'-r uv.. ï-ved/’un 6: 'efficacité, ces traitement^ doivent être abc.’ , : 

Il importe de bien ncy.:. l.v va feu: l\ag~ encore sur les arbres ainsi que >r- 
déjà tombées. 

Nous motion:. cependant on garde les arboriculteurs qui exécuteront *.o 
pulvéri Station • Cgla no dii:u: u;ra . vas ^ v/nn L ro do traiter ic nts A offei.p iç-; un pu ./>_• g 
pro chain, la destruction ces périthèccs n'étant que partielle, et des contaminations 
provenant de vergers voisins étant toujours possibles. No us conseillons donc à* ex >utor 
un tel trait e ment m rlfi ’onont dan s les ver gers très attei nts afin d* assai ni . A 'dl* 

/^UR P0IRI^7 

Dans les vergers ayant manifesté des symptômes de bactériose à Pseudo mc^ns 
svnrin ane au printemps dernier, effectuer un traitement cuprique avant la chute dos 
feuilles à la dose de 250 g de cuivre notai par hectolitre. 

Centre la tavelure, le traitement conseillé sur pommiers est également valable, 
dans les mêmes rond: fions , sur poiriers. 


SUR. NOYERS 


La protection des bourgeons fructifères doit Ôtre assurée par une pulvérisation 
soignée mettant en oeuvre 150 g de cuivre métal par Hl», sous forme de bouillie borde- 
laise ou d J oxychlorure de cuivre soit : 

- 300 g par Kl. des spécial;'. tés titrant 50 c ,o de cuivre 

- 375 g par El. des spécialités titrant 40 /i de cuivre 

- 600 g par El. des spécialités titrant 25 f° de cuivre 

-- 750 g $ar El. des spécialités titrant 20 c /o de cuivre; 

Ce traitement peut ôtre appliqué dès à présent dans les vergers en production. 



SUR NOISETIERS I 

Pour éviter l’installation et le développement d* éventuelle s attaques bacté- 
riennes dan3 les jeunes plantations et dans les marco c Lier es de noisetiers, il est 
recommandé d’encadrer la chute des feuillus pen deux pulvérisations cupriques mettant 
en oeuvre 250 g de cuivre métal par hectolitre d’eau, sous forme de bouillie bordelaise; 
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